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			DISPOSICIONES GENERALES

			DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN, DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA

			ORDEN de 13 de octubre de 2025, de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Reglamento del Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Bizkaiko Txakolina / Txakoli de Bizkaia / Chacolí de Bizkaia».

			4607

			AUTORIDADES Y PERSONAL

			Nombramientos, situaciones e incidencias

			DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN, DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA

			DECRETO 209/2025, de 28 de octubre, por el que se cesa a la directora de Euskadiko Kirol Portuak.

			4608

			DECRETO 210/2025, de 28 de octubre, por el que se nombra director de Euskadiko Kirol Portuak.

			4609

			OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

			RESOLUCIÓN 271/2025, de 30 de septiembre, del director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Uribe, por la que se nombra, mediante libre designación, a Dña. María Soledad Rebollo Vivanco jefa de cocina en la Organización Sanitaria Integrada Uribe de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4610

			RESOLUCIÓN 2523/2025, de 30 de septiembre, del director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto, por la que se revoca la asignación de funciones a Dña. María Teresa Ugarteche González de Langarica como jefa de Unidad de Atención Primaria de Otxarkoaga en la Organización Sanitaria Integrada Bilbao-Basurto de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4611

			RESOLUCIÓN 1765/2025, de 6 de octubre, de la directora gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se nombra, mediante libre designación, a Dña. Miren Edurne Torres Pérez jefa de equipo de Administración de la Unidad de Atención Primaria de Gros en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4612

			RESOLUCIÓN 1766/2025, de 6 de octubre, de la directora gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se nombra, mediante libre designación, a D. Florentino Zaragoza Fernández-Guerra jefe de equipo de Administración de la Unidad de Atención Primaria de Lasarte-Usurbil en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4613

			

			RESOLUCIÓN 1767/2025, de 6 de octubre, de la directora gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se nombra, mediante libre designación, a Dña. Begoña Agiriano Labandibar jefa de equipo de Administración de la Unidad de Atención Primaria de Pasajes Antxo en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4614

			RESOLUCIÓN 1768/2025, de 6 de octubre, de la directora gerente de la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea, por la que se nombra, mediante libre designación, a Dña. Eva Ainhoa Rubio Aguado secretaria de dirección, de la Dirección de Integración Asistencial en la Organización Sanitaria Integrada Donostialdea de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4615

			RESOLUCIÓN 1933/2025, de 7 de octubre, del director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Araba, por la que se cesa, a petición propia, a Dña. Ana Isabel Ruiz de Austri Troya como supervisora de Radiología del Hospital Universitario Araba en la Organización Sanitaria Integrada Araba de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4616

			RESOLUCIÓN 354/2025, de 8 de octubre, del director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Debagoiena, por la que se cesa, a petición propia, a Dña. María José Esteban Zarraoa como Supervisora de Urgencias en la Organización Sanitaria Integrada Debagoiena de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4617

			RESOLUCIÓN 355/2025, de 8 de octubre, del director gerente de la Organización Sanitaria Integrada Debagoiena, por la que se nombra, mediante libre designación, a Dña. Amaia Sánchez Martín supervisora de la Unidad Materno-Infantil en la Organización Sanitaria Integrada Debagoiena de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4618

			UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

			RESOLUCIÓN de 7 de octubre de 2025, del gerente de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se resuelve la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo en la UPV/EHU.

			4619

			Oposiciones y concursos

			PARLAMENTO VASCO

			ACUERDO de 21 de octubre de 2025, de la Mesa del Parlamento Vasco, por el que se aprueba la convocatoria del proceso selectivo ordinario para el ingreso como personal funcionario de carrera del Cuerpo Técnico Superior del Parlamento Vasco, para proveer dos plazas de técnica o técnico de informática, en turno libre, mediante acceso general.

			4620

			TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PÚBLICAS

			RESOLUCIÓN 66/2025, de 23 octubre, de la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, por la que se convoca proceso selectivo para la creación de una bolsa de trabajo de asistentes de auditoría, y la designación de las personas que compondrán el órgano de valoración de las candidaturas.

			4621

			

			DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, TRABAJO Y EMPLEO

			RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2025, de la directora general de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se anuncia la convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de subdirector/a de la Subdirección de Planificación de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.

			4622

			OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

			RESOLUCIÓN 815/2025, de 29 de septiembre, de la directora gerente de la Red de Salud Mental de Bizkaia, por la que se convoca la provisión, mediante libre designación, de un puesto de jefe/a de grupo de Servicios Generales en el Hospital de Zamudio de la Red de Salud Mental de Bizkaia de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4623

			RESOLUCIÓN 229/2025, de 7 de octubre, de la directora gerente de la Red de Salud Mental de Araba, por la que se convoca la provisión, mediante libre designación, de un puesto de jefe/a de grupo administrativo (Unidad de Gestión Sanitaria) en la Red de Salud Mental de Araba de Osakidetza-Servicio vasco de salud.

			4624

			OTRAS DISPOSICIONES

			DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

			ORDEN de 17 de octubre de 2025, de la vicepresidenta primera del Gobierno y consejera de Cultura y Política Lingüística, por la que se aprueba y convoca la concesión de subvenciones a fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, para el ejercicio de 2025.

			4625

			RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2025, del director de HABE, por la que se nombra a una nueva integrante de la Comisión de Exámenes, a las personas responsables de la convocatoria de HOBE, y a las personas responsables territoriales, para el ejercicio 2025, de las pruebas para la acreditación de los niveles de competencia comunicativa en euskera establecidas en el Currículo Básico para la Euskaldunización de Personas Adultas (HEOC) de HABE.

			4626

			DEPARTAMENTO DE SALUD

			ORDEN de 30 de septiembre de 2025, del consejero de Salud, por la que se convocan las ayudas a proyectos de desarrollo, validación y demostración de la iniciativa Medtech de la Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias, Bioef.

			4627

			DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN, DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA

			CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 7 de octubre de 2025, de la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, por la que se aprueban, para el año 2025, las bases de la convocatoria de ayudas para la obtención de certificación en bienestar animal.

			4628

			RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2025, de la directora de Pesca y Acuicultura, por la que se suspende temporalmente la campaña de pesca de la angula para el período 2025-2026.

			4629

			

			ELANKIDETZA-AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

			RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2025, del director de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, por la que se resuelve la concesión de ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género para el año 2025.

			4630

			ANUNCIOS

			Otros anuncios oficiales

			DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS

			NOTIFICACIONES pendientes de resoluciones de compensaciones.

			4631

			DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

			ANUNCIO por el que se notifican resoluciones del director de Coordinación de Seguridad incoatorias de varios expedientes sancionadores, con relación a infracciones de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC).

			4632

			DEPARTAMENTO DE SALUD

			ANUNCIO de propuesta de transmisión de una oficina de farmacia en la Zona Farmaceútica Bilbao (Bizkaia).

			4633

			ANUNCIO de propuesta de transmisión de una oficina de farmacia en la Zona farmaceútica Andoain (Gipuzkoa).

			4634

			DEPARTAMENTO DE TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

			ANUNCIO por el que se notifica la Resolución de 28 de julio de 2025, de la directora de Turismo y Hostelería, mediante la cual se da de baja en el Registro y se ordena el cese de la actividad turística.

			4635

			ANUNCIO por el que el director de Servicios del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo notifica la propuesta de resolución del Instructor del procedimiento sancionador.

			4636

		

		

		
			 
 
BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO
www.euskadi.eus

		

	OEBPS/toc.xhtml

		
		Contenido


			
						s25_0209


			


		
		
		Lista de páginas


			
						2


						3


						4


						5


						6


						7


			


		
	

